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Vorderhuften silberweiss schillernd iind uberall weissliche 
Harchen trageiid. Von oben betraclitet begrenzt ein fast 
recliteckiger vorn gedlfneter Kranz sclidii goldgelben To- 
mentes den sichtbaren Theil des Thorax. Ebenso legt sicli 
ein anderer, aber geschlossener, iiin das Schildchen, von 
dort einzelne goldfarbene Harchen iiber den Hinterleib ver- 
streiiend. Der Hinterleib ist ebenfalls sammtschwarz oben 
init zerstreuter, braiingraiier, unten an der Wurzel init 
dichter, gegen don After zerstreuter werdender, weisslicher 
Behaarung versehen. Am After stehen einige starkere, 
schwarze Haare. Beine schwarz. Das hinterste Paar bei 
weitein das langste. Schwinger braun, niit dickein, schwarzem 
Kopfe. Flligel gross, fast von Korperlange. Der Vorder- 
rand dicht mit kiirzen Dornen besetzt. Fliigeltlache sepia- 
braun tingiert, der Vorderrand diinkel (obere Ciibitalzelle 
mit 2 leichteren Flecken), die Zellen des Vorderrandes heller 
gekernt, der Hinterrand fast glashell. Analzelle often. In 
die Discoidalzelle springt bei einigen Stiicken von der Bie- 
giing der Gabel des nnteren Zweiges der Discoidalader ein 
kaiim wahrnehinbarer Aderanhang. 

Gesammelt wiirden diese zierlichen Bombylarier in den 
Monaten Jiini bis August 1884 zwischen Blidah und Medeah. 


Der Stridulationsapparat bei Cryptorrhynchus Lapathi L sp. 
ord. col.2) 

Von F. Will, Erlangen. 

Der auf Erlen ziemlicl] haufige Cryptorrhynchus Lapathi 
L. liisst beim Ergreifen deutlich ein stridulirendes Gerausch 
horeii. Schon bei ftiichtiger Betrachtung ist der Sitz des 


1) Die bei den meisten amerikanischen Arten stark ansgepragten 
Keilien von dornartigen Erhabenlieiten anf dem Klickeuschildo 
babe ich bei keinem Stiick dieser Art deutlich wahriiehmen 
konnen. 

2) Die nachstehenden Ausfulirungen warden von mir in einem 
Vortrage behnndelt, den ich in der entomologischen Section 
gelegentlich der 50. Vers, deutscher Naturforscher in Miinchen 
1877 hielt. Eaummangel im Amtlichen Bericht dieser Ver- 
sammlung gestatteten nur die Auftuhning des Titels (a. a. 0. 
S. 192) und unterblieb bisher auch eine anderweitige Ver- 
offentlichuug. 
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Apparates, von dem dieses Geraiisch ausgelit, unscliwer zu 
erkennen; denn wahrend das Tliier Beine und Fiihler an 
sich zieht (sich toclt stellt), bewegt sich der Hinterleib iin- 
ausgesetzt auf und nieder und clort hat auch bei naherer 
Betrachtung der Stridulationsapparat seinen Sitz. 

Lliftet man die Flugeldecken und zieht den Hinterleib 
etwas herab, so ist schon inittelst schwacher Loupenver- 
grosserung der Apparat selbst leicht zu entdecken. Er be- 
steht aus zwei Reibhacheu, die auf dem nach oben umge- 
schlagenen vorderen Rand des letzten Hinterleibssegments, 
und zwei Reibleisten, die auf der Unterseite der Fliigel- 
decken ihren Sitz haben. 

Die Reibflachen sind zwei symmetrisch zur dorso-ven- 
tralen Ebene gelegene stiiinpf eiformige, oder (bei manchen 
Individuen) fast runde Flecke, deren Haiiptachse mit der 
genannten Ebene einen nach vorn gerichteten Winkel von 
ca, 60® bildet. Der kleiiiste Abstaiid der beiden Flecke, 
die mit dem stiimpfen Elide einander zugewendet sind, be- 
tragt 0,18 mm., die grbsste Lange jeder Reibflache schwankt 
zwischen 0,4—0,5 mm., die grosste Breite betragt 0,3 mm. 

Jede Flache triigt parallel zur Medianebene etwa 50 
Reihen feiuer Leistchen, die nach oben und nach den 
beiden Enden etwas zugescharft erscheinen. Die Leistchen 
zweier nebeneinander liegender Reihen sind in der Weise 
versetzt, dass ein Leistchen der einen Reilie etwas in den 
Zwischeiiraum zwischen zwei Leistchen der Seitenreihe ein- 
greift. Jede Reihe tragt je nach Lage, resp. Liinge 20 bis 
35 Leistchen von 0,2 mm. Liinge und 0,006 mm. Breite, 
die mit der Haiiptachse der Reibflache ziemlich parallel 
laufen. Diese Reibflachen, die etwa als ein System neben- 
einanderliegender iiusserst feiner Feilen aufzufassen sind, 
werdeii durch leichte Drehungen der Hinterleibssegmente 
um die unteren Einlenkungsstellen, an den Reibleisten 
vorubergefiihrt, die ca. 1,5 mm. von der Spitze der Flugeldecken 
entfernt, auf der Unterseite des Aussenrandes ihren Anfaiig 
nehmen und von da sich in leichtem Bogen etwas nach riick- 
wiirts auf den Nathrand zuziehen, obne denselben jedoch 
ganz zu erreichen. 

Die Entstehung eines Stridulationsgerausches durch den 
eben beschriebenen Apparat ist unscliwer zu erkliiren; wahr- 
scheinlich dienen dabei die hochgewolbten Flugeldecken in 
gewissem Siniie als Resonanzraum. Bemerken muss ich 
noch, dass die hiiutigen Uuterfliigel so nach vornen zu- 
sammengefaltet sind, dass der Stridulationsapparat in seiner 
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Function niclit gehindert ist. Maiinchen iind Weibchen sind 
gleichiniissig init diesem Apparat ausgerlistet. Bei einer 
Beihe von Untersuchiingen glaiibte ich zwai* bemerkt zii haben, 
dass der Apparat des Manncliens etwas weniger ausgebildct 
ist, als der des Weibchens, indess gebe icli zu, dass dies 
moglicherweise auf Taiiscliung beruben kann; bier kann 
nur die Untersiicliung einer grossen Zahl von Individuen 
definitiven Aufschluss geben. 

Yermutblicli besitzen aucli die zablreichen exotischen 
Arten der Gattung Cryptorrhyncbus einen abnlicli gebauten 
Stridiilationsapparat; an einer sudamerikanischen Art babe 
icb wenigstens ein stridulirendes Gerauscb beim Fange sicher 
walirgenoinmen. 

Ob die nabeverwandten Gattungen Gasterocercus und 
Acalles einen solchen Apparat besitzen, iniisste erst die 
niiliere Uutersucbiing lebren, leider steht inir bierzu iiicht das 
nbthige Material zu Gebote. Cryptorrhyncbus Lapatbi L. 
ist lueines Wissens der erste Riissler, von dem ein Stridii- 
lationsapparat bekannt worden ist. 

Uebcr die Frage des Zweckes von Stridulationsapparaten 
bci Insecten im Allgeineinen bofte ich demnachst an Hand 
von experimentellen Untersiicluingen aiisfiihrlicher zu be- 
richten. 


Strongylogaster caucasicus n. sp. cJ- 

Beschrieben von N. Schaposchnikow. 

Strongylogaster niger, nitidus, pronoti limbo, tcgiilis, ab- 
domine segmentis 3 et 4 et 5, 6 inargiiie basali, ventre seg- 
mentis 3, 4, 5 et G, pedibus testaceis. Coxis, troclianteribiis, 
fenioribus basi nigvis. Tarsis fuscis, unguiculis dente parvo 
arinatis. Mesopleuris laevibus, nitidis, pubescentibus. Celliila 
lanceolata aperta. 

Longit. corporis 8 mm., antennarum G min., latit. vol. 
IG min. 

Beschreibung: Antennen O-gliedrig, fadeiiforniig, liiiiger 
als der Kopf und Thorax, aber kiirzer als der Ilinterleib, 
ganz Schwarz, die Glieder deutlich abgesetzt, das 2. ist das 
Ideinste, 1 liinger als das 2., 4 und 5 die untereinander 
fast gleich sind, langer als das 3., G und 7 fast so lang 
wic das 3., die zwei folgenden an Lange abnehnieiid. 

Der Kopf qiier, fast doppelt so breit als lang, in der 
Mitte ctwas erhoben, schwarz, nadelrissig puiictirt. Unter- 



